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BIOPHYSIQUE  DES  RAYONNEMENTS 
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1-  Soil  un  observateur  totalement  immerge  dans  un  milieu  d'indice  n,,  dont  I'oeil  esl  situe  a 40  cm  au- 
cessous  d’une  lame  d’epaisseur  e = 70  cm  et  d'indice  n7  = 2,4  egalement  immergee  dans  ie  mi  leu  in  ice 

L' image  O'  de  I’ceil  donnee  par  le  dioptre  quf  separe  le  milieu  1 du  milieu  2 est  situee  a 20  cm  an-dessous 
de  la  lame,  c'indice  de  refraction  n,  vaut  alors  : 
a-  nt  - 1. 
b-  n,  = 1,2. 
c-  n,  = 2,1 . 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

2-  Un  recipient  (dans  Pair)  contient  un  liquids  transparent  d'incuce  de  redaction  n:  = 2 sur  une  hauteur  de 
10  err,  Au  fond  du  recipient  se  trouve  une  source  ponctuelle  lumineuse. 

Le  rayon  R de  la  surface  iibre  traversee  par  les  rayons  emergent*  vaut  ‘ 


a- 

R = 1 0 cm 

b- 

R = 12  cm 

c- 

R = £ cm. 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses 

3-  soft  un  prisme  ABC  d'angle  au  sommet  A = 60”  et  d'indice  de  refraction  n = 1,5  qui  baigne  dans  fair.  Si 
{’angle  d’incidence  sur  la  face  AB  est  i = 90' , f angle  d’emergence  i’  par  la  face  AC  vaut  . 
a-  i'=90‘. 
b-  1’  = 0‘. 
c-  i'  = -17,88'. 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

SoU  un  prisme  ABC  d'angle  au  sommet  A = 60*  et  d'indice  de  refraction  n = 
milieu  d’indice  de  refraction  n'  = 1,35.  La  condition  d’emergence  d’un  rayon  lummeux  qui  penetre  le 
prisme  se  caractense  par  un  angle  i superieur  a Tangle  \q  qui  vaut : 
a-  i0  = 0 . * 

b-  io-90*. 

C-  i0  = ISO* . 

d-  Toutes  ces  repanses  sont  fausses. 

5 Un  menisque  divergent  est  tailte  dans  m verre  d'indice  a = 1.5.  Cette 

norme  de  la  distance  focale  OF'  vaut  OF'  - 40  cm.  Le  plus  petit  des  deu*  rayons  vaut  It  - 10  cm.  La 

du  second  rayon  R est  ; 
a-  R = 10  cm. 
b-  R = 13,33  cm. 
c*  R = 15  cm. 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

6-  Une  lentille  donne  d’un  objet  virtuel  une  imagejdrtuelle  deux  fois  plus  grande.  L objet  est  a 12  cm  d 
centre  optique  de  la  lentille.  La  distance  focale  OF’  de  cette  lentvlle  vaut  : 

a-  OF'  - - 20  cm. 
b-  OF.'  = * 3 cm. 
c-  OF'  = +24  cm. 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

7-  Une  lentille  convergente  donne  d’un  objet  virtuel  situe  sur  son  plan  focal  image,  une  image  situee  . 

- a-  Sur  le  plan  focal  image, 
b-  Sur  le  plan  focal  objet. 
c-  Al’infini. 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

S-  Un  ceiRpmmetrope,  en  accommodant  augmetite  sa  vergence  au  maximum  de  a 8.  La  distanc 

son  Punctum_Proximum  OPP  est  : 

a-  OPP  = +25  cm,  c-  OPP  * -25  cm 

b-  OPP  = +20  cm.  d*  Toutes  ces  reponses  sont  fausses,  . _ 
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9-  Un  ceil  est  caracterise  par  une  vergence  mavimale  C„  » 64.7  6 et  line  vergence  minimale  C*  - 58  .82 
5.  La  dislancede  I'oeil  e son  Punctum  Proximum  OPP  est : 
a-  OPP  --  -1.5  cm. 
b-  OPP  = -1,7  cm. 


c-  OPP  = -20  cm, 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


TO-  Une  personne  hyperope  corrige  son  ametropie  a ( side 
distance  de  I’ceil  a son  Punctum  Proximum  naturel  est  : 
a-  Lbnrini. 
b-  OPP  = +20  cm 
c OPP  - -100  cm. 
d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


d'une  ten  title  de  contact  de  vergence 


5.  La 


n-  Un  observateur  myope  constate,  a Page  de  43  ans,  qu’ll  est  oevenu  presbyte. 
d'accommodation  vaut  ators  1 5.  Son  Punctum  Remotum  : 
a-  A varie,  it  est  plus  eloigne  de  I'oeil. 
b A varie,  it  est  plus  proche  de  I’oeil. 
c-  N’a  pas  varie. 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


L'amplitude  maximale  A 


12-  Ce  meme  observateur  possede  un  nouveau  Punctum  Proximiw  du  fait  de  sa  presbytie,  qin  : 

a-  A varie,  it  est  plus  eloigne  de  I'ceU. 
b-  A varie,  it  est  plus  proche  de  I'oeil. 
c-  N'a  pas  varie. 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

13-  L’une  des  quatre  representations  graphiques  traouit  la  realite  optique  d'un  objet  et  de  son  image  au 
travers  d'une  len tills  convergent?.  Quelle  est-elle  ? a,  b,  c,  ou  d. 
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14-  Void  quatre  representations  du  chemin  optique  suivi  par  un  rayon  lumineux  abordant  un  dioptre. 
Quelle  est  la  representation  traduisant  la  realite  : a,  b,  c , ou  d. 


15-  Un  oeil  ametrope,  caracterise  par  une  amplitude  maximal  d'accommadation  dioptnque  A 
possede  un  Puncuni  Proximum  a 25  cm  en  avant.  de  lroeiL 
a-  I'oeil  est  myope, 
b-  i'oeii  est  hyperope  piesbyte, 

-c-  Poeil  esf  myope  presbyte. 
d-  I'oeit  est  hyperope. 


16’  line  lentille  plan  convexe  est  ; 

a*  une  [entitle  de  vergence  negative, 
b-  une  ientHle  a bords  epais. 
s-  une  lentKle  a bords  ounces, 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

17  Tout  rayon  iumineux  passant  par  le  centre  optique  drune  lentille  mince  divergente  : 

a-  emerge  selon  un  rayon  qui  passe  par  un  point  de  Laxe  optique  appele  foyer  secondai re  image, 
b-  ne  subit  aucune  deviation, 

c-  emerge  seton  un  rayon  dont  te  support  reel  passe  par  un  point  de  Laxe  optique  appeie  foyer 

principal  image-  a , 

d*  emerge  scion  un  rayon  dont  le  support  reel  passe  par  un  point  de  l1  axe  optique  appele  foyer 

principal  objet. 

18-  Un  menisque  convergent,  faille  dans  un  materiau  transparent  {d’indice  de  refraction  n - 3;2h  baigne 
dans  un  milieu  d’indice  de  refraction  n#  - 1,6.  Les  rayons  Ri  et  valent  respectivement  30  cm  et  45  cm. 
La  vergence  C de  cette  ten  title  vaut : 

£-  C - 0,55  6 
b-  C - -0,55  6 
c-  5 ^ 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

19-  Soil  une  lentille  convergence.  L'image  A’B1  d'un  objet  AB  situe  apres  le  point  focal  image  de  la  tentiile 
est  : 

a-  une  image  virtuelle  droite 
b-  une  image  reelle  droite 
c-  une  image  virtuelle  inversee 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

20-  Une  (entitle  qui  permet  la  correction  de  la  myopie  est  utilise?  pour  realiser  (’image  A*B’  d'un  objet  AB 
situe  avant  le  point  focal  image  de  la  lentille.  L image  est  alors  : 

a-  une  image  virtuelle  droite 
. b-  une  image  reelle  droite 
c-  une  image  virtuelle  inversee 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

21  - Soit  un  objet  AB  situe  apres  le  point  focal  objet  d'une  lentille  divergente,  son  image  A'B'  est  : 
a-  une  image  virtuelle  droite  ,0-  one  image  virtuelle  inversee 

b-  une  image  reelle  inversee  ■ d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 
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22-  5oit  un  nienisque  divergent  respectivement  de  rayons  R,  = 30  cm  et  Rj  = 60  cm.  II  est  possible  de 
rendre  cette  lentille  convergente  : 

a-  en  changeant  la  frequence  des  rayons  tumineux 
b-  en  changeant  ie  milieu  dans  lequel  baigne  cette  lentille 
c-  en  changeant  le  sens  des  rayons  lumineux 
d-  routes  ces  reponses  sont  fausses. 

23-  Soil  un  microscope  utilise  par  un.  individu  emmetrope  (PP  a 25  cm)  place  au  foyer  image  de  t'oculaire 
pour  observer  sans  accommoder  f image  A’B’  d'un  objet  AB  situe  a 1,5  cm  avant  le  centre  optique  O-  de 
I’objectif,  La  distance  locale  de  i’oculaire  vaut  02F'i  = 4 cm,  et  le  grossissement  commercial  Gc  de  ce 
microscope  vaut  120.  la  taille  de  L’image  intermediate  A,B(  est  quatre  fois  celle  de  I’objet  AB. 

La  distance  d(OiOp  vaut  : 

a-  d(OA)  = 0,23  m 
b-  d(0,0z)  = 0,16  m 
c-  d(0|Oz)  - 0,54  m 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

2 A-  Suite  a la  question  precedente,  Cet  individu  accommode  au  maximum.  La  position  de  I'objet  AB  par 
rapport  au  centre  optique  Chest  : 
a-  0(A  = 1,324  cm 
b-  U^T-- -1,278  cm 
c-  0,A"=  -1,436  cm 
d-  toutes  ces  reponses  sent  fausses 

25-  Suite  aux  deux  questions  precedentes,  la  latitude  de  mise  au  point  L vaut : 

a-  L = 0,176  cm 
b-  L = 0,064  cm 
c-  L = 0,222  cm 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses 

26-  L’ceil  d’un  individu  hyperope  a un  Punctum  Remotum  situe  a 1 m en  srriere  de  l ’ceil.  Son  amplitude 
maximale  dioptrique  A vaut  : A-46  Le  Punctum  Proximum  de  I’individu  est : 

a-  33  cm  en  avant  de  i’oeil  de  I’individu 
b-  32  cm  en  arriere  de  t’oeil  de  ('individu 
c-  54  cm  en  avant  de  t’ceil  de  i’individu 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

27-  Cet  individu  utilise  des  lentilles  de  contact  pour  corriger  son  ametropie.  Son  champ  de  vision  devient  : 

a-  I = ]-  co  , -25  cm] 

b-  i = j-  co  , +25  cm] 

c-  I = j-  co  , -18  cm] 

d*  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

28-  Cet  individu  a egalement  decide  de  faire  realiser  des  lunettes  pour  corriger  son  ametropie  (la  distance 
verres  - oe-il  est  de  2 cm).  Son  champ  de  vision  est  alors  : 

a-  I = ]-  cn  , -25,55  cm] 

fc-  j = ]-  oo  , +25,55  cm] 

c-  t = ]-  ro  , -20  cm] 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

29-  Soient  un  objet  AB  de  dimension  2 cm,  la  lentille  L {la  distance  entre  son  centre  optique  et  son  point 
focal  vaut  4 cm),  et  I'image  reeile  A’B’  de  cet  objet  A8  a travers  L.  Tous  trois  sont  situes  dans  un  milieu 
d’indice  de  refraction  nm  + 1 . SacLant  que  i’image  A'B'  est  situee  a 20  ern  du  centre  optique  de  L,  La 
grandeur  ae  I’image  A’B’  est  : 

A’B1  - 8 cm.  b- A’B’ = 17.  cm.  c-  A'B'  = 24  cm.  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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29-  Cette  lentille  L est  biconvexe.  Ses  faces  ant  meme  rayor  de  courbure  R - 12  cm.  L’indice  de  refracxion 

a.dn=T^Ue  VSUb  n - 1 ,35.  c-  n * 2,5.  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

30-  Suite  aux  questions  precedentes,  la  lentille  L est  utilises  comme  loupe  P°^ ^msU’on  £ 
grandeur  egale  a 0,2  mm.  La  mise  su  point  etant  realisee  pour  une  observation  a l infm.,  pos  a, 

I’objet  CD  est  a : 

a-  - 2,5  cm  du  centre  optique  de  L. 
b-  - 4 cm  du  centre  optique  de  L. 
c-  - 24  cm  du  centre  optique  de  L. 
d-  toutes  ces  repcnses  sont  fausses. 

31  - Suit*3  aux  questions  precedenles,  la  puissance  de  ia  loupe  L vaut  : 

a.  p = 4 6 b-  P = 25  6.  c-  P - 50  5.  d- toutes  ce*  repar.ses  sen.  musses. 

32- Suite  eux  questions  precedentes,  le  groBi»em«nt  commercial  G del. ^^*«KX)sel  sont  (ausses. 

D’  U - 1 t,J.  LO 

33-  Une  (entitle  de  centre  optique  0 donne  d'un  objet  virtuel  AB  une  image  reelle  A’E'  deux  fois  plus 

grande,  Sa  distance  focale  OF*  vaut  : _ — 

a™or-OA.  q."oP  = -2  OA.  c*  OF'  = -OA/2.  d-  toutes  ces  repon.es  sont  fausses. 

34-  Une  tentiile  de  centre  optique  0 donne  d’un  objet  reel  A3  une  image  reelle  A B de  meme  dimensio 

Sa  distance  focaTFOF'  vauij_  — - — d-  toutes  ces  repenses  sont  fausses. 


a?  OF’  = OA. 


■b-OF'  = -OA/2. 


c-  OF'  = 2 OA. 


35-  Un 
maximum 
- A cm, , . 

1 05  cm  de  Cm  La  puissance  P du  microscope  vaut  alors : 

a-  P = 491,43  6.  b-  P - 475  5.  c- p = 395,56  6. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


que!ti0n  8rOSSiSSTGnt-G.S,86CrOSCODi  ^ toutes  ces  ripenses  sont  (susses. 

37-  Suite  aux  questions  precedentes,  et  si  le  pouvoii  separateur  de  I'observateur  est  e - 0,0003  rad,  le 
ft  “Td  US  57  3Ut  0%“"  d'  T toutes  ces  reponses  sont  (ausses. 

T Lt-Too?  c“  miCroc“a-™S)15  an.  d.  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

39-  Un  observateur  emmetrope  regard?  I'lmage  A'B'  d'un  objet  AB eTobserrat eur' doft : 
au  foyer  image  de  cette  loupe.  Pour  aiigm enter  le  diametre  apparent  de  imag 

a-  s’eloigner. 
se  rapproeher . 

V placer  I'objet  AB  sur  le  plan  focal  objet  de  la  loupe, 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

40-  Un  observateur  emmetrope  regarde  I'image  A’B'  d’un  objet  AB  donnee  ?®r 

au  foyer  image  de  cette  loupe.  Pour  augmenter  la  puissance  P de  <a  louPe,Pr^Cn^e^  ' 

b-  plaPceM'objet  AB  sur  !e  plan  focal  objet  de  ta  loupe.  d-  touteTces  reponses  sont  fausses. 

41-  Un  individu  voit  nettement  tes  objets  sdues  devant  tui  entre  20  cm  et  finfini  lorsque  celui-ci  portc  des 

varres  de  contact  dont  la  vergence  C vaut  C - -2,5  6.  Cetindmdu  est  : reponses  sont  fausses. 

3r  myope  b-  hyperope  c-  presbyte  d toutes  ces  rep 
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42-  Cet  Individu  retire  ces  verres  de  contact.  Sen  PR  est  situe  a : 

a-  {*  40  cm)  de  son  ceil  b-  (■  25  cm)  de  son  ceil 

c-  (+  25  cm)  de  son  ceil  d-  toutes  ces  reponses  sent  fausses 

43-  Sans  ses  verres  de  contact,  le  Punctum  Proximum  de  cet  individu  est  a : f 

, , 40  cm,  b-  (-  20  cm)  c- 1*10  cm)  d-  toutes  ces  reponses  sont  losses. 

44-  (.'amplitude  A d 'accommodation  qui  caracterise  l'ceil  de  cet  individu  vaut : _ 

a-  A = 4 6 b A = 2,5  5 c-  A = 5 6 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

45-  Soit  le  rayon  de  courbure  de  la  cornee  de  l'ceil,  or,  admet  que  celui-ci  vaut  R = 15  mm,  Suppossnt  que 
les  l entitles  de  contact  sont  '■ealisees  a partir  de  '-erre  (d’indice  de  refraction  n - 1,5),  le  se^on.  ray 

“r"6,2  : b-  R = 10  mm  t-  R = 20  mm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

26-  Un  oUseivateur  dont  ['amplitude  d'accommodation  A est  egale  a 6 6 et  se  «ra«erise : pa, -un 'Punctum 
Remotum  reel  situe  a 1,5  m de  l'ceil  de  I'observateur.  Pour  se  voir  (sans  accommoder)  d&ns  un  miroir  qui 

tui  fait  face,  cet  individu  doit  se  tenir  a : , . r 

a-  150  cm  du  miroir  b- 15  cm  du  miroir  c-  75  cm  du  miroir  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

47-  'Jn  microscope  a un  objectif  de  vergence  C = 200  5 et  un  oculaire  de  distance  focale  Oz/'z  = 2 cm.  A 

Jne  distance  de  s i mm  de  1’objectff,  est  place  un  objet  AB.  Un  individu  carac tense  par  un  ceil 
emmetrope  observe  l' image  A'B'  de  cet  objet  AB  sans  accommoder.  La  puissance  du  ' 

a-  F = 2500  5 b-  P = 250  5 c-P  = 154  6 d-  toutes  ces  re  ponses  sont  fausses. 

48-  La  distance  minimale  de  vision  distincte  est  d = 20  cm.  L'ceil  de  I’observateur  est  au  foyer  image  de 

1’ oculaire.  La  latitude  de  mise  au  point  du  microscope  est : . r. 

a 1=0,79  pm  b-  L - 0, 177pm  c- L - 0,05  pm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

29-  L'observateur  occommode  au  maximum.  Le  grossissement  du  microscope  est  alorsde: 

a-  G = 50  b-  G = 504  c-  G - 600  d-  toutes  ces  reponses  som  fa  usses. 


50-  Le  grossissement  commercial  du  microscope  est : 
a-  Gc  = 50  b*  Gc  = 500  c-  Gc  = 600 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


51  - Sachant  que  i’acuite  visuetle  de  I’observateur  est  e = 3,10’<  rad.,  le  plus  petit  objet  aue  peut  distinguer 
^I^IO^m  ' 6it  : b-  1,1 9.1 0'7  m c-  V9.10'7  m d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

52-  L’ceil  d'un  individu  emmetrope  devenu  presbyte  est  caracterise  par  un  Punctum  Proximum  a A0  cm  de 

l’ceil.  Son  amplitude  d’accommodation  A vaut : , cnnt  fatK™ 

a-  A = 2,5  8 b-  A = 58,82  8 c- A = 4 5 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

53-  Suite  a la  question  precedents,  la  vergence  maximale  C capable  d’etre  produite  par  l ceU  de  cet 

tdic?HV  b-  C = 58,82  o c-  C = 61 ,32  5 d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

52-  Un  individu  doit  accommoder  au  maximum  pojr  voir  distinctement  un  objet  situe  a 5 m de  lui.  Cet 
“emmetrope  b-  m,ope  c hyperupe  d toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

55-  L’amnlitude  d'accommodation  A qui  caracterise  l'ceil  de  [’individu  de  la  question  precedente  est  A 6 

8.  La  puissance  P de  son  ametropie  vaut : . tnnr  fail„P- 

P = o.  i7  6 b-  P = 5,8  5 c-  P = 58, S2  5 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausse, 

56-  Pour  corriger  son  ametropie,  cet  individu  porte  des  verres  piac-s  a 2 cm  de  son  La  e g 

5.8  s'"'  : b-  C = 5,2  6 c-  C * 6 8 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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57-  Lorsque  cet  individu  porte  ses  verres  coffe cteursT  son  Punctum  Proximum  est  situe  a la  distance  ci  de 
!'ceRt  avec  d qui  vaut  : 

a-  d - - Z0,5  cm  b-  d = - 18,  5 cm  c-  d - - 22  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  faus&es, 

5S-  Soil  on  ceil  place  sur  le  plan  focal  image  d'une  loupe  dfindice  n = 1(5  qui  a la  forme  d'un  memsque 

dont  le  plus  grand  rayon  de  courbure  vaut  4 cm.  Cet  ceil  est  caract erise  par  un  Punctum  Proximum  situe  a 
15  cm  de  cetui-ci,  et  par  un  Punctum  Remotum  situe  a 50  cm.  fi  observe  sans  accommoder  I'image  d’un 
objet  AE.  La  puissance  optique  P vaut  alors  : P = 1 Z, 5 5.  Le  dc-uxieme  rayon  de  rourbure  R1  vaut  : 

R f ~ 2 cm  b-  Pd  - 3,2  cm  c-  RF  = 1 ,2  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

59-  La  latitude  L de  mise  au  point  est  : 

ac  L-  2,98  cm  b-  L - 8 cm  c-  L = 6 cm  d-  toutes  ces  rec  onses  sont  fausses. 

4 

60-  Le  Grossissement  G vaut  alors  : 

a-  G = 1,24  to-  G = 1.87  c-  G = 6,25  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

61-  Pour  corriger  son  ametropie,  cet  individu  doit  porter  des  lunettes  {situees  a 2 cm  de  son  ceilj 
composees  de  verres  de  vergence  C.  celle-ci  vaut  : 

a-  C * 4,54  6 b-  C = 55  c-  C = 5,55  6 M-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

62-  Lors  de  la  fabrication  de  ces  verres  de  lunettes,  I'opticien  doit  determiner  avec  exactitude  le  rayon  de 
courbure  de  eeux-ci.  Sachant  qu’il  s’agit  de  menisques  tallies  dans  du  verre  de  Crown  d'indice  n = 1 ,52, 
un  calcul  tenant  compte  de  t’bypothese  des  lentilles  minces  lui  permet  de  determiner  le  second  raycn  de 
courbure  R2,  sachant  que  (e  premier  vaut  R,  =4,5  cm. 

3*R2  = 5 cm  b- R2  = 13,48  cm  c-  R2  = 7,4  cm  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

63-  Au  bout  de  quelques  semaines  d ’utilisation  cet  individu  hypermetrope  realise  qu’il  serait  preferable 
pour  lui  d'utitiser  des  lentilles  de  contact.  La  vergence  de  ces  lentilles  est : 

a-  identique  a celle  des  verres  de  lunettes 
b-  plus  importante  que  celle  des  verres  de  lunettes 
c-  plus  faible  que  celle  des  verres  de  lunettes 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

64-  Cet  individu  a maintenant  plus  de  quarante  ans.  cprouvant  quelques  difficultes  a lire  les  documents 
qu’on  lui  presente,  tl  est  oriente  vers  un  ophtalmotogue  qui  lui  indique  que  son  amplitude 
d 'accommodation  n’est  plus  que  de  2 8.  Cet  individu  est  done  : 

a-  myope  b-  hyperops  c-  astigmate  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

65-  Dans  le  cadre  de  son  activite  professionnelle,  cet  individu  utilise  un  microscope.  Pour  des  raisons  de 
confort,  il  prefere  porter  uniquement  ses  verres  de  contact.  Le  microscope  qu’il  utilise  est  muni  d’un 
objectir  d’une  puissance  de  100  6 et  d'un  oculaire  d’une  puissance  de  20  6.  la  distance  entre  t’oculaire  et 
I’objectif  est  de  16  cm.  Ce  microscope  est  utilise  sans  que  cet  individu  accommode.  Le  grossissement 
commercial  de  ce  microscope  vaut : 

a-  Gc  = 50  b-  Gc  = 25  c-  C-c  = 100  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

G6-  La  puissance  intrinseque  de  ce  microscope  vaut  : 

a- P = 50  6 b-  P = 2005  c-  P = 1256  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

67-  L’angle  sous  lequel  I’ceil  de  1 ' individu  place  sur  le  point  focal  image  de  r oculaire  voit  I’image  d’un 
objet  de  22  pm  est  de  : 

a-  c = 44.10  4 rad  b-  a = Z7.5.10"*  rad  c-  cr  = 11.10  " rad  d- toutes  ces  reoon ses  sont  fausses. 

68-  Une  personne  dont  la  distance  minimale  de  vision  nette  est  de  40  cm  utilise  une  lentille  correctrice 
qui  lui  permet  de  lire  a 20  cm.  i_a  vergence  de  cette  lentille  correctrice  est  : 

.a-  2,5  5 b-  5 5 c-  -2,5  6 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

69  La  personne  de  la  question  precedence  utilise  une  lentille  L2  pour  voir  a i'infini  sans  accommoder. 
Cette  lentille  L2  donne  d’un  objet  reel  situe  a 1 m une  image  virtuelle  2 fois  plus  petite.  La  vergence  C de 
Lj  est  : 

a C = 2,5  6 b-  £ =-1  5 c-C  = -2,5S  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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70-  (/amplitude  d'accommodation  A de  la  personne  de  la  question  precedente  est : 

a-  A - 2.3  6 b-  A - 1 ,5  6 c-  A = -2,5  6 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses* 

71-  Cette  personne  est  : 

a-  hvperope  i>  myope  presbyte 

c-  hypermetrnpe  presbyte  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

72-  Cette  personne  munie  de  cette  lentille  U,  a un  Punctum  Proximum  situe  a d de  t'oefl  {la  distance  ceil 

- lentille  est  negligee)  avec  ; 

a-  d ■=  66,67  cm  b-  d - 28,57  cm  c-  d - 40  cm  d-  tuutes  ces  reponses  sont  fausses. 

73-  Ceite  personne,  toujours  munie  de  la  lentille  L2  place  son  ceil  au  foyer  image  de  I'oculeire  ci’un 
micEGseope  dont  les  mergences  de  Lobjectif  et  de  Loculaire  sont  respectivement  de  50  et  20  dioptrics,  et 
la  distance  ocutafre-objectif  est  de  Z5  cm.  Cette  personne  regie  La  mise  au  point  pour  vcir  a Tinfini-  Le 
grossissement  G est  alors  de  : 

a-  G - 51 ,42  b-  G - 120  c-  G - 72  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


14'  La  position  A de  Lobjet  par  rapport  a Lobjectif  est  caracterise  par  0:A  tel  que  : 

a-  0}A  - -2,1 1 cm  b-  G,A  = -2,22  cm  c*  OtA  = '2  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

75-  La  latitude  L de  mise  au  point  est : 

a-  L = 4,5  cm  b-  L - 4,34.10 6 cm  o L - 4,34, 10  * m d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses* 

76-  La  distance  minimale  h que  Lobservateur  des  questions  precedentes  peut  disUnguer  si  son  acuite 
visuelte  est  de4,l0  ^ rad  est : 

a-  h * 2 cm  b-  h - 2 mm  c-  h = 1 mm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

77'  L’amplitude  d'accommodation  A de  l "ceil  d'un  individu  ametrope  est  A = 4,2  8 , Cette  ametropie  est 
corrigee  grace  a des  {entitles  de  contact,  Le  punctum  proximum  de  cet  individu  utilisant  ces  (entitles  de 
contact  est  a une  distance  0 de  l 'ceil  de  cet  individu, 

a-  D - 23,8  cm  b*  D = 28,8  cm  c-  D = 20,8  cm  b-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

78'  La  vergence  minimale  C^a  de  Lceit  de  rindividu  est  Cmtn  = 62,5  b , Son  punctum  remotum  PR,  lorsquMl 

ne  porte  pas  ces  lentiUes  de  contact,  est  a une  distance  OPRde  Lceit  de  cet  individu, 

a-  OPR  = 24  cm  b-  OPR  = - 27,2  cm  c-  OPR  = 50  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

79-  Toujours  lorsque  cet  individu  ne  porte  pas  ces  lentiUes  de  contact,  son  punctum  proximum  PP  est  a 
une  distance  O PP  de  son  oeit,  

a-  OPP  = 30  cm  b-  OPP  = 25  cm  o OPP  = -12,7  cm  d*  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

80'  La  vergence  C de  la  lentille  de  contact  correctrice  de  I'ceil  de  cet  individu  est : 

a*  C = 1 6 b-  C = 4,2  8 c-  C = 2 8 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


61*  Soft  un  micioscope  construe  de  deux  [entitles  minces  Lt  et  L*.  La  lentille  Li  (de  distance  focale  OiFt F - 
4 mm)  joue  le  role  d’objectif  aters  que  la  lentille  U joue  le  role  d'oeutaire.  La  distance  entre  ces  deux 
lentdles  est  d = 184  mm.  Un  objet  reel  AB  place  a une  distance  de  4,1  mm  de  la  lentille  L\,  produit  une 
image  telle  que  la  puissance  de  Loculaire  utilisee  dans  cette  question  est  la  puissance  intnnseque  P(.  EUe 
vaut  alors  : 

a-  P;  = 250  5 b-  Pi  - 25  5 c-  P(  * 50  6 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

82-  L'oeil  d'un  observateur  emmetrope  place  sur  le  foyer  image  de  Loculalre  de  ce  microscope  regarde 

sans  accommoder  ('image  A'Br  de  t'objet  AB  donnee  par  le  microscope.  La  puissance  P du  microscope  est  : 
a-  P - 2000  6 b-  P - 2500  6 c-  P = 1000  8 d-  toutes  ces  repGnses  sont  fausses. 

83-  L'oeil  de  cet  observateur  est  maintenant  place  a une  distance  d = 5 cm  du  foyer  Image  de  Toculaire  du 
microscope.  H regarde  l' image  finale  A‘BT  sans  accommoder.  La  puissance  P du  microscope  est : 

a-  P - 2000  5 b P = 2500  5 c-  P = 1000  5 d*-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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84-  Maintenant,  cet  observateur  est  caracterise  par  un  punctual  proximum  situe  k 32  cm  de  son  ceil.  II  se 
place  a nouveau  sur  le  plan  focal  de  lentille  l2.  La  position  de  Tobjet  AB  restant  inchangee,  Pour  rega  rder 
fimage  finale  A*8'  en  accommodant  au  maximum,  il  dok  : 

rapprocher  I'oculaire  de  I'objectif  b-  eloigner  foculaire  de  fobjectif 

c-  kisser  la  position  de  foculaire  inchangee  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

35-  Suite  a la  question  precedents,  et  si  I'on  doit  deplacer  1 oculair?,  ce  deplacerr.-ent  scrait  : 

a*  de  2h5  mm  *b-  de  1,25  mm  c-  de  5 mm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

36'  Suite  k ta  question  precedente,  la  puissance  P au  microscope  dans  ce  cas  est  : 

p-  P = 2000  8 b-  P = 2500  5 c-  P = 1000  h d*  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

87-  Suite  a la  question  precedente,  le  grossissement  G du  microscope  dans  ce  cas  est 

pr  G = 640  b-  G = 800  c-  G = 320  d'  toutes  ces  icponses  snnt  fausses, 

88-  Toujours  dans  tes  conditions  de  la  question  precedente,  et  si  le  pouvok  separateur  de  fceil  e = 4_1Q 
rad,  te  plus  petk  ubjot  AB  que  peut  distinguer  cet  ceil  est  : 

a-  aB  - 1,10  6 cm  b AB  = 0,2.10'fi  cm  c-  AB  - 2.1 0'6  cm  &•  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

89-  Suite  a la  question  precedence,  la  dimension  A de  l Image  finale  A’B'  est  : 

a-  A = 8.i0’6cm  b-  A=  12,8.1 0'2  mm  c-  A = 1,28.1  O'*  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

90*  Soft  un  systeine  eptique  compose  d*un  miroir  M et  dTun  dioptre  separant  deux  milieux  d'indices  de 
refraction  et  comme  indique  sur  le  schema  ci-apres.  Suite  au  rayon  incident  frappant  le  dioptre 
comme  indique  sur  le  schema,  un  rayon  emerge  de  ce  systeme  eptique  telle  que  la  deviation  D de  ce 
rayon  emergent  par  rapport  au  rayon  incident  vaut  : 


91  - L'aeit  d’un  individu  hyperope  a un  Punctual  Remotum  situe  a 1r5  m en  arriere  de  foeil.  Son  amplitude 
maximale  dioptrique  A vaut : A = 4 6.  Le  Punctum  proximum  de  t*  individu  esc  : 
e-  30  cm  en  avant  de  Tceit  de  (' individu 
f-  32  cm  en  arriere  de  Took  de  r individu 
g-  54  cm  en  avant  de  Peek  de  IMndividu 
h-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

92-  Cet  individu  utilise  des  [entitles  de  contact  pour  corriger  son  ametropie.  Son  champ  de  vision  devient : 
e-  I - ]-  oo  , - 54  cm] 

f~  J = ]*  co  t + 32  cm] 

g-  I - ]-  oo  , - 30  cm] 

h*  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

93*  Ceb individu  a egalcment  decide  de  faire  realiser  des  lunettes  pour  corriger  son  arretropie  (la  distance 
verres  - ceil  est  de  2 cm).  Son  champ  de  vision  est  alors : 

a-  f = ]*  oo  r * 25,55  cm] 

b-  ! c ]-  aQ  , - 25,05  cm] 

c-  I = j-  so  , - 20  cm] 

d-  toutes  ces  reponses  sont  busses. 

94-  Un  individu  ne  peut  distinguer  nettement  un  objet  situe  a plus  de  40  cm  devant  lui.  Get  individu  est  : 
a*  presbyte  -b-  myope  c-  hyperope  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses* 
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95-  ia  puissance  de  fametropie  qui  caractense  tet  individu  est  : 

2- del- 7,5)  6 b-  de  {-  5)  5 c-  de  (-  2,5)  5 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

96-  pour  corriger  cette  ametropie,  sont  utilises  des  verres  de  lunettes  situes  a 2 cm  de  l 'ceil  de  I 'individu. 

La  vergence  C de  ces  verres  doit  etre  done  de  : 

a- 0=6,455  b-  C = -2,63  5 c- O -7.65  $ d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

97-  Si  cet  individu  choisit  des  (entitles  de  contact  clutot  que  des  verres  de  lunettes,  la  norme  de  la 

vergence  de  ces  (entitles  sera  ; 

a-  plus  faible  que  celle  des  verres  de  lunettes 
b-  plus  importante  que  celle  des  verres  de  lunettes 
e-  identique  a celle  des  verres  de  lunettes 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

98-  L'on  utilise  un  menisque  convergent  (d'indice  n = 1,5  et  de  rayons  de  courbure  de  2,5  cm  et  5 cm) 
comme  loupe.  Un  individu  myope  (PP  - 12  cm  et  PR  = 75  cm)  place  son  ceil  au  feyer  image  de  cette 
ienttlle.  La  latitude  L de  mise  au  point  vaut  ainsi  : 

a-  L =■  0,5  cm  c-  L = 0,7  cm 

c-  L = 0,3  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

99-  L'oai!  de  T individu  place  sur  le  foyer  image  de  cette  lentille,  la  puissance  P de  cette  loupe  vaut  ; 

a-  P = 10  5 b*  P = 12  6 

c-  p = 40  5 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

100-  suite  a fa  question  precedente,  te  grossissement  G de  cette  Ienttlle  vaut  : 

a-  G = 4,8  b-  G = 1,2 

c-  G = 1 ,44  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

101-  Cette  meme  lentille  est  alors  utilisee  dans  les  memes  conditions  que  la  question  18,  a savoir  I’oeil 
place  sur  le  foyer  image  de  cette  loupe,  par  up  individu  emmetrope  (PP  = 25  cm).  Le  grossissement  G’ 
dans  ce  cas  est  : 

a-  plus  important  que  dans  la  question  precedente  c-  identique  a celui  de  la  question 

precedente 

b-  plus  faible  que  dans  la  question  precedente  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

102-  Soient  deux  milieux  transparents  1 et  2 d’indices  de  refraction  n(  = 1,5  et  = 2,5,  respectivement. 
Un  rayon  lumineux  se  propage  dans  le  milieu  1 et  Oappe  le  dioptre  separant  ces  deux  milieux  1 et  2 pour 
penetrer  dans  le  milieu  2 avec  un  angle  d’inddence  de  JO". 

a-  ce  rayon  est  uniquement  refracte 
b-  ce  rayon  est  uniquement  reflechi 
c-  ce  rayon  est  refracte  et  refteebi 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

103-  Soft  un  objet  AP  reel  situe  a 15  cm  a’une  lentille  L Cette  lentille  fait  de  t'objet  A3  une  image  A'B' 

reelle  situee  a 12  cm  de  O,  centre  optique  ds  la  lentille  L.  La  distance  focale  0F‘  de  cette  lentille  vaut  . 
a-  OF'  = 3,45  cm  b-  OF’  « 6,67  cm  c-  OF'  =2,75  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


1C4-  La  valeur  atgebrique  do  grandissement  y est  : 

3-  y = 1 ,7  b-  y = - 1 ,2  c-  y = - 0,8  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

105-  One  autre  lentille  Lp,  (de  centre  Op  et  instaliee  apres  la  lentille  L)  fait  de  A’3’  situe  a 1 cm  en  avant 

de  Lp,  une  image  A droite,  de  dimension  4 cm,  et  situee  a 10  cm  en  avant  de  Lp.  La  distance  focale 
OpF'p  rfe  la  lentille'  Lp  vaut’:_  

a-  oPF'p=  1,11  icoi,  b OrF’p  = 0,45  um  c-  OfF’f  = 2,34  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

■ ’I,]  i'iNmIV. 

106-  La  dimension  d de  t’objet  AB  est  : 

a-  d = 5 cm  b-  d = 0,5  cm 

c-  d = 1 ,5  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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107-  Soil  un  individu  caracterise  par  un  PR  situe  a 1 m en  avant  de  L ceil . Get  individu  est  ; 

a-  emmetrope  b*  hyperope  £-  myope  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

10 8-  Get  individu  porte  des  lentiUes  de  contact  pour  corriger  son  ametropie.  La  vergence  C de  ses  tenti  Ues 
est : 

C = - 1 6 h-  C = 1 5 c-  C - 1 1 ,7  6 d'  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

109'  Get  individu  a egatem^nt  des  verres  de  lunettes  qi/il  porte  lorsque  ses  lentiUes  irritent  ses  /?jx.  Ces 
verres  de  lunettes  sont  situes  a 2 cm  de  LceiL  La  vergence  C des  ces  verres  est  : 

a-  C - - 1,25  6 ,b-  C1  = - 1,02  6 o C'  =*  - 0,96  6 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

1 iO-  L 'amplitude  a'accommodation  A de  cet  individu  evolue  avec  Gage  jusqu'a  valoir  A = 2,5  6,  Parian t 
toujours  tes  memes  lentilles,  son  nouveau  PP  est  situe  a ure  distance  d0  en  avant  de  LceiL  dj  vaut  : 
a-  d0  * 60  an  b*  - 33,33  cm  a dD  - A0  cm  d-  toutes  ces  repnnses  sont  fzussec, 

111'  Pour  lire  le  journal  a 25  cm,  en  plus  des  lentiltes,  cet  individu  doit  porter  des  verres  situes  e 2 cm 
en  avant  de  t'ceiL  La  vergence  C de  ces  verres  est : 

a-  C - 1,7  5 b-  C = 0,5  5 c-  C = 2,5  6 tL  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

1 12-  soil  un  individu  caracterise  par  un  Punctum  Remotum  situe  9,5  m apres  son  ceil  et  un  functum 
Proximum  situe  a 2,5  m apres  son  ceil.  Cet  individu  est ; 

a*  astigmate  myope  c-  myope  presbyte  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

113-  La  vergence  C des  verres  que  cet  individu  doit  porter  est  de  (sachant  que  ceux-d  sont  situes  a 2 cm 
en  avant  de  son  ceil)  : 

a- C = 1,923  fi  b-  C - 2,083  6 c- C = 2 6 d- toutes  ces  reponses  sont  fausses- 

t 

114-  L'intervalle  de  vision  disttncte  de  cet  individu  lorsqu’il  porte  ces  verres  est  : 

a-  J - infini  ; - 65,52  cm]  b-  ] - infini  ; - 67,52  cm] 

c-  ] * infini  ; • 56,52  cm]  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

1 1 5-  II  prertd  par  megarde  les  lunettes  {vergence  C'  = 1,2  6)  d'une  autre  personne  egalement  ametrope 
qu’il  met  a 2 cm  en  avant  de  son  ceil.  It  lui  est  ators  possible  de  voir  distinctement  un  objet  situe  dans 
I’intervalle  suivant : 

a-  [-  52,44  cm  25,85  cm]  b-  [- 123,5  cm  56,52  cm] 

c-  ]-  infini  150  cm]  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


116-  Soft  la  figure  ci-contre.  Un  rayon  incident  frappe  la  face  AD  en 
O.  Ce  rayon  se  refracte  done  de  I’air  vers  un  milieu  d'indice  n,. 

L'angle  de  refraction  r vaut : O] 

a-  r = 21,57* 

= 23,58* 
c-  r = 17,1* 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses.  D 

[donnees  : a = 30*  ; p = 45’  ; 9 « 60*  ; n,  - 1 ,25  ; n:  = 1,7] 


117-  Le  rayon  refracte  frappe  alors  le  dioptre  BD.  Ce  rayon  est  ators : 

a-  refracte  et  reflechi  b-  totalement  reftechi 

c-  totalement  refracte  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

1 1 8-  le  "rayon  emerge  finatement  du  dioptre  BD  et  frappe  la  face  BC  avec  un  angle  r’  tel  que  : 

a- r’ = 43,54”  b-r’ =17,57*  /e»r,-31,8*  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

1 19-  Le  rayon  emerge  alors  par  le  dioptre  BC.  L'angle  i*  d’emergence  vaut  : 

%-  *'  = 63,63'  b i’  - 54,  27*  c-  i’  = 73,75*  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

1 20-  La  deviation  D entre  le  rayon  incident  qui  frappe  le  dioptre  A0  et  le  rayon  qui  emerge  du  dioptre  BC 
vaut  : 

a-  0 = 54,27'  b- D = 63,63*  c-  D = 73,78’ d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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121-  Nous  suppcsons  maintenant  quo  1'indice  de  refraction  n2  vaut : n2  = 2,7.  Le  rayon  incident  (de  la 
question  precedent?)  qui  frappe  le  dioptre  AO  : 

a-  emergera  de  ta  face  6C  b-  emergera  de  la  face  DC 

c-  emergera  de  la  face  AB  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


122-  L’ angle  i ' d’ emergence  vaut  alors  : 

a-  i'1  = 53,54*  b*i”  = 37,25’  c-  i,J  * 67.32‘ 


d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


!23-  Suit  one  (entitle  biconvex?  parfaitement  symetrique  et  de  rayon  R = 30  cm.  Celle-ci  se  caracterise 
par  une  distanceTocale  CF'  = 30  cm  lorsque  ceile-d  est  plongee  dans  un  milieu  d’indice  de  refraction  n,  = 
1,7.  I’indice  de  refraction  n’  de  cette  lentille  vaut  : 

E-  n*  ■*  3 74  b-  n’  = 1,1?  c-r'=2,2l  d- toutes  ces  reponses  sont  rausses 


c-  OF’  = - 48,48  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


124-  lorsque  cette  lentille  est  plongee  dans  un  miLieu  cl'indice  de  refraction  n2  - 3,2.  Sa  distance  focaie 

vaut : 

a-’OF7  =88,89  cm  b-  OF'  = - 36,92  cm 

125-  Un  individu  voit  nettement  les  objets  situes  devant  lui  entre  40  cm  et  I’infini  lorsque  cetui-ci  porte 
des  verres  de  contact  dont  ta  vergence  C est  C = - 0,5  6.  Cet  individu  est : 

a-  myope  b-  hyperope  presbyte  c-  myope  presbyte  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

126-  Lorsque  celui-ci  ne  porte  pas  ses  verres,  son  Punctum  Remotum  (PR)  est  a une  distance  OPR  de  son 

cell  (de  centre  opiique  0).  . 

a-  OPR  = - 2 m b-  OPR  - 2 m c-  OPR  = 0,5  m d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


127  dans  la  meme  configuration  que  la  question  precedente,  son  Punctum  Froximum  (PP)  est  a une 

distance  OPP  de  son  ceil  (de  centre  optique  0).  , 

a- OPP  = -20  cm  b- OPP  = - 33,3  cm  c-  OPP  - ; 40  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

128-  En  supposant  que  le  raycn  R de  courbure  de  la  cornee  de  I’oeil  scit  R = 10  mm.  et  que  les  verres  de 

contact  soient  realisees  a partir  d'un  materiau  d’indice  de  refraction  n (n  = 1,5}.  Ii  s agit  done  : 

a-  d'une  lentille  biconcave  b-  d’one  lentille  plan  concave 

c:  d’une  lentille  menisque  divergent  -■  d-  toutes  ces  repomes  sont  fausses. 

12S-  Cet  individu  muni  de  ses  verres  de  contact  porte  alors  des  lunettes  (positionnees  a 2 cm  de  son 
centre  optique)  constitutes  de  verres  lui  permettant  de  lire  le  journal  situe  a 25  cm.  La  vergence  oe  ces 

a.  c = 4 6 b-  C = 1,156  6 c-  C = 0,535  6 d-  toutes  ces  reponses  sonc  fausses. 

130*  muni  des  lunettes  de  la  question  precedente,  son  PR  est  a une  distance  OPR  de  t ceil,  qui  vaut  . 

a- OPR  = “ 153,62  cm  b-  OPR  = - 88,5  cm 

c-  OPR  = - 2 m d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

131-  Cet  individu,  muni  uniquement  de  ses  verres  de  contact,  utilise  un  microscope  (de  grossissement 
commercial  Gc  ■=  100)  pour  observer  sans  accommodation  ('image  d’un  objet  A6  de  dimension  pm. 
L’ceil  de  cet  individu  est  place  au  foyer  image  de  I’oculaire  et  les  vergences  de  I’objectif  et  de  l oculaire 
sont  respectivement  C,  - 100  5 et  C:  = 25  6.  Ainsi,  la  distance  H separant  I'objectif  de  l oculaire  vaut . 

a-  H = 2 1 cm  b-  H = 16  cm  c-  H = 40  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

132-  L'angle  u'  sous  tequel  cet  individu  voit  (’image  finale  a travers  le  microscope  est  : 

a-  a’  = 4.  10  3 rad  b-  a'  = 0,008  rad 

c-  a’  = 2,5  10  3 rad  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

133-  une  lentille  L,  d'indice  de  refraction  n,  = 1,5  et  situee  dans  fair  fait  d’un  objet  AB  virtuel  place  a 20 
cm  de  son  centre  optique  0-,  une  image  reelle  A'B’  situee  a 10  cm  de  O,.  La  vergence  C ot  la  lentille  Li 

vaut : . , 

a.  C = 5 5 b-  C ~ -3,5  6 c-  C = -1 .55  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 
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134-  les  deux  rayons  de  courbure  de  cette  (entitle  sont  egaux*  Cette  (entitle  est  done  : 

a-  biconcave  , b-  biconvexe 

c-  menisque  divergent  d-  plan  concave 

135-  la  valeur  R des  rayons  de  courbure  de  cette  lentille  est  ; 

a-  R = 30  cm  b-  R = 20  cm  c-  R = 60  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

ff 

136-  une  (entitle  plan  convexe  d'indice  n = 1.5  forme  Llmage  du  soleil  a 5 cm  de  la  Lentille,  Le  rayon  de 
courbure  Rr  de  la  face  convexe  de  cette  (entitle  est : 

a'  RT  - 5 cm  b-  Rr  - 10  cm  ,.t-  R'  = 2t5  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

137'  a lraide  dTune  lentiite  Li  d'indice  de  refraction  nt  - 1,5  dont  ies  rayons  de  courbure  sont  egau>;  et 

valent  R,  un  individu  souhaite  former  d'un  objet  AB  reel,  une  image  virtuelle  droite  et  agrandie  deux  fois 

situee  a 25  cm  de  la  (entitle.  La  vergence  Ct  de  cette  lentille  vaut  : 

<&■  = 4 5 b‘  Cj  - 5 6 C“  Ct  - *4  6 cL  toutes  ces  re  ponses  sont  fausses 

1 38-  Le  rayon  R vaut  : 

a-  R - 20  cm  b*  R - 25  cm  c-  R = 60  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

139-  une  (entitle  L:  de  vergence  G (C?  - 16  6)  est  accolee  a la  lentille  L.,  La  distance  focale  OF'  de  la 

lentille  equivalence  L (consideree  tomme  tou  jours  mince)  au  systems  assoctant  les  deux  lentiltes  Li  et  L* 
est  : 

a - OF'  = 5 cm  b-  OF*  = 8,33  cm  t-  OF'  - -5  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

140-  La  position  de  ('image  finale  .VB'1  produite  par  la  Len title  l a partir  de  r objet  AB  est  done  ; 

a - a 6,66  cm  du  centre  optique  de  la  lentille  L b-  a E'infini 

c-  a 8,33  cm  du  centre  optique  de  La  {entitle  L d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

141-  soft  un  individu  caracterise  par  un  PP  reel  situe  a 12f5  cm  de  celui-cr.  Son  amplitude  maximate 

d 'accommodation  est  A - 7 5.  Cet  individu  est : .. 

a - myope  b-  presbyte  c-  emmetrope  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

* 

142-  pour  corriger  son  ametropie,  cet  individu  porte  des  Lunettes  situees  a I cm  de  son  ceiL  La  vergence  C 
des  verres  de  ces  Lunettes  vaut : 

S’  C = -2,53  6 b-  O -1,02  6 c-  C = -3,05  5 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

■v_ . 

143-  avec  ses  verres  de  lunettes,  le  champ  de  vision  nette  de  cet  individu  s’en  trouve  done  modifie.  Son 
PP,  lorsaue  cetui-ci  porte  ses  lunettes,  est  done  situe  a : 

a-  10,5  cm  en  avant  de  I’ceil  14,29  cm  en  avant  de  t’ceil 

c-  1 3,76  cm  en  avant  de  t'ceil  d*  toutes  ces  reponses  sent  fausses 

*144-  plutot  que  de  porter  des  lunettes,  cet  individu  choisit  des  verres  de  contact.  Son  PP  nouveau  estalors 
situe  a : 

a*  12,5*1  cm  en  avant  de  i 'ceil  -b-  14,29  cm  en  avant  de  I'oeil 

c 12,36  cm  en  avant  de  I’ceil  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

145-  si  nous  supposons  qu'un  individu,  ayant  son  PP  a I’infini  en  avant  de  I’ceil,  puisse  avoir  la  neme 
amplitude  que  l'inciividu  precedent  (a  savoir  A = 7 6).  Son  PP  serait  situe  a : 

a-  25  cm  en  avant  de  I'ceit  b-  12,36  cm  en  avant  de  I'oeil 

c-  14,29  cm  en  avant  de  I'oeil  d-  toutes  ces  reponses  soni  fausses 

146-  suite  a la  question  orecedenLe,  et  supposant  que  la  retine  est  a 17  mm  du  centre  optique  de  I'oeil,  la 
vergence  maximale  Craat  de  I'oeil  vaudrait  done  : 

a- CmJ*  = 65,82  5 b- Cm„  = 72,5  5 c-  = 67,34  5 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

147*  l 'individu  a met  rope  precedemment  cite  utilise  {sans  ses  verres  correcteurs)  une  (entitle  plan  convexe 
d'indice  n,  = 1,5  (et  dont  le  rayon  de  courbure  de  sa  face  convexe  est  r = 2 cm)  com  me  loupe  pour 
observer  un  petit  objet  AB.  L'oeil  accommodant  au  maximum  est  place  sur  le  foyer  image  de  la  loupe.  La 
latitude  L de  mise  au  point  est  : 

a-  L = 3,5  mm  b- 1 = 11,2  mm  c- L = 7,2  mm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 
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d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 


d'  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

1 50  joe  LentHLe  Lt  d'indice  c*e  refraction  n,  = 1 ,5  et  situee  dans  l 1 a i r fait  d'un  objet  AB  reel  place  a 30  cm 
de  son  centre  optique  0(J  une  image  virtuelle  ATB'  situee  a 15  crn  de  0*.  La  vergence  C de  4a  lenfUle  L> 

vaut : _ 

a-  C = 6,66  6 b-  C = -3,33  6 c-C*i,5»  d- £qu tea  ces  reponseS  sont  fausses 

1 51  - tes  deux  ra yons  de  courbure  de  cette  lentille  sont  egaux.  Cette  [entitle  est  done 
a-  biconcave  b-  biconvexe 

c-  memsque  convergent  d-  plan  ccnvexe 

: 52-  la  valeur  R des  rayons  de  courbure  de  cette  lentille  est  : 

a-  R * 60  cm  b-  R = 1 5 cm  c-  R = 30  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

153-  une  lentille  plan  convexe  d’mdice  n = 1,5  forme  I’image  du  soleil  a 4 cm  de  la  lentille.  Le  rayor,  de 
courbure  R’  de  cette  lentille  est  : 

a-  R’  = 4 cm  b-  R’  = 2 cm  c-  R'  = 8 cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

'54-  a L'aide  d’une  lentille  Li  plan  concave  d’indice  de  refraction  ni  = 1,5  et  dont  te  rayon  de  sa  face 
concave  vaut  10  cm,  un  individu  souhaite  former  d'un  objet  AB  virtuel,  une  image  droite  et  agrandie  deux 
fois.  La  vergence  C,  de  cette  lentille  vaut  : 

a- C,  = -105  b*  C3  = -55  c-  Ct  = -20  8 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

155-  vis-a-vis  du  centre  optique  Oi  de  cette  lentille,  la  position  de  I'image  A'B'  est  situee  a : 

a - OpV  = 60  cm  b-O,A'=30cm  c-0,A’=20cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

1 56-  la  dimension  de  ('image  A'B'  est  de  5 cm,  la  taille  de  I'objet  A3  est  done  de  : 

a-  AB  = 2 ,5  cm  b AB  = 1 0 cm  c-AB  = 7,5  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

157-  une  lentille  h de  vergence  C2  (C2  = 10  5}  est  ptacee  a 30  cm  apres  la  lentille  L,.  Vis-a-vis  du  centre 
optique  0,,  fa  position  de  t’image  finale  A’’B"  est : 

a-  a 6,66  cm  du  centre  optique  0i  de  la  lentille  L,  b-  a I'iofini 

c-  sur  le  point  focal  image  F1  de  la  lentille  L,  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

158-  a la  lentille  L2,  or*  y accole  parfaitement  une  lentille  L3  de  vergence  Cj  (C3  = -20  La  lentille 

equivalente  L (correspondant  a ('association  des  lentilles  L2  et  L3)  est  ators  consideree  comme  mince.  Vis- 
a-vis  du  centre  optique  O,,  la  position  de  I’image  finale  A"B"  est : 

a-  a 25  cm  du  centre  optique  Oi  de  la  lentille  L,  b-  a I’infini 

c-  a 5 cm  du  centre  optique  0,  de  la  lentille  L,  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

159-  soit  un  individu  caracterise  par  un  PP  reel  situe  a 50  cm  de  celui-ci.  Son  amplitude  maximale 

d’ accommodation  est  A = 4,5  5.  Cet  individu  est : , 

a-  hyperope  b-  presbyte  c-  emmetrope  d-  toutes  ces  reponses  son.  fausses 

160-  pour  corriger  sort  ametropie,  cet  individu  porte  des  verres  de  contact  dont  la  vergence  C /aut . 

a- C = 3 6 b- 0 2,56  oO  18  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

161-  ayec  les  verres  de  contact  le  champ  de  vision  nette  de  cet  indiviau  s’en  trnuve  done  modifie.  Son  PP, 
lorsque  celui-ci  porte  ses  verres  de  contact,  est  done  situe  a : 

a-  22,22  cm  de  t'aei(  b-  1 m de  I’ceil 

c-  20  cm  de  I'ceil  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

162-  compte  tenu  de  la  nature  spherique  de  la  cornee  caracterisee  par  un  rayon  de  7 mm,  le  calcul  du 
rayon  de  coui  but  e R de  la  seconde  face  de  ces  verres  d’indice  n = 1 ,5  donne  : 

a-  R = 6,7  mm  b- R = 9,8  mm  c- R = 3,24  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 
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1 48-  suite  a la  question  15,  la  puissance  P de  la  loupe  vaut  : 

a-  P = 35  5 b-  P = 45  6 c-  P = 25  6 

149-  le  grossissemenl  G de  la  Loupe  est : 

a-  G = 3,125  b-  G = 2 c- G = 4,215 
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163-  un  individu  emmetrope  qui  aura  it  la  meme  amplitude  que  IMndividu  precedent  (a  savoir  A = 4,5  6)  se 
caracterise  par  un  PP  situe  a : 

22 ,12  cm  de  t'ceil  b-  1 m de  l poeil 

c-  20  cm  de  Tccit  d-  toutes  ces  reponses  sent  fausses 

164-  suite  a La  question  precedents  si  nous  supposons  que  La  refine  est  a 17  mm  du  centre  optique  de 

L'oeil,  ia  vergence  maximale  de  I'ceil  vaut  done  : 

a-  Cm*  - 72,54  =•  b Cmj<  63,32  a c Cmai  = 67,28  n d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

165-  t'individu  (dans  la  configuration  de  la  premiere  question  de  cette  sene  de  questions,  et  utilisant  ses 

verres  correcteurs)  utilise  une  lentille  plan  convexe  d'indice  n,  = 1,5  (et  dont  le  rayon  de  courbure  de  sa 
face  convexe  est  r * 2 cm)  comme  loupe  pour  observer  un  petit  objet  AB.  L'oeil  accommodant  au 
maximum  est  place  sur  le  foyer  image  de  ia  loupe.  La  latitude  L de  mise  au  point  est  : 

a-  L = 3.2  mm  b-  L = 9 mm  gr  l - 7,2  mm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

166-  suite  a la  question  precedente,  la  puissance  P de  la  loupe  vaut  : 

a-  P = 45  5 bP  = 25  6 c-  P = 15  5 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

167-  Soit  un  individu  emmetrope  qui  possede  une  amplitude  maximale  d ’accommodation  A = 5 6.  Son 
Punctum  Proxiinum  est  situe  a : 

a- 29  cm  en  avant  de  I'ceil  b-  25  cm  en  avant  de  1‘oeil 

c-  30  cm  en  avant  de  I'oeil  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

168-  A Cage  de  40  ans,  U realise  qu’il  ne  peut  plus  voir  distinctement  les  objets  situes  a moins  de  35  cm 
en  avant  de  son  ceil.  II  finit  done  par  choisir  des  lunettes  {situees  a 1,5  cm  de  son  ceil)  d'indice  de 
refraction  n,  = 1,52,  qui  lui  permettent  de  regarder  distinctement  a 25  cm  en  avant  de  I’oeil,  tors  d’une 
accommodation  maximale.  La  vergence  C de  ses  verres  est : 

a-  C = 1,14  6 b><  = 1,27  8 c-  C = 2,86  5 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

169-  Apres  une  trentaine  d'annees  encore,  cet  individu  constate  que  la  quenbte  de  lumiere  entrant  dans 
son  systeme  oculaire  s’est  reduite  considerablement.  Si  nous  supposons  que  la  puissance  optique  oculaire 
est  due  uniquement  au  seut  cristallin,  celui-ci  serait  remplace  par  une  lentille  biconvexe  (d’indice  de 
refraction  nt  = 1,52  et  dorit  les  deux  rayons  sont  egaux)  de  vergenceC  = 53,82  8 (nous  supposons 
egalement  que  I’humeur  vitree  et  Chumeur  aqueuss  ont  un  indice  de  refraction  identique  n = 1,33), 
caracterisee  par  un  rayon  de  courbure  R : 

a-  R = 3,186  cm  b-  R = 0,646  cm  c-  R = 0,485  cm  d-  toutes  ces  reporses  sont  fausses. 

170-  Pour  voir  a 75  cm  en  avant  de  I’oeil,  cet  individu  doit  porter  des  verres  (d’indice  de  refraction  ni  = 
1,52)  situes  a 2 cm  de  son  ceil.  La  vergence  C de  ces  verres  est : 

a-  C = -7,5  8 b-  C = 15,5  8 rc-  C = 1,37  8 d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

171-  Soit  un  systeme  de  deux  lentilles  convergentes  L<  et  L*  distantes  de  20  cm.  la  lentille  Li  donne  d’un 

objet  AB  situe  a 4 cm  en  avant  de  Llt  une  image  A’B’  situe  a 16  cm  apres  L|.  De  cette  image  A’B’ 
intermediate,  L?  en  forme  une  image  A"B''  virtuelle,  droite,  et  agrandie  situee  a 1‘6  cm  en  avant  de  la 
lentille  L,.  La  distance  focaie  OF;  vaut  : . 

d;  OF‘j  = 3,2  cm  b-  OF’i  = 2,6  cm  c-  OF’i  = 4,5  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

172-  Un  observateur  dent  le  PP  est  a 12  cm  et  son  amplitude  d' accommodation  maximale  vaut  5,5  5 est 
situe  a 4,5  cm  apres  le  centre  optique  de  la  lentille  L2, 

a-  cet  observateur  voit  t'image  a”B”  distinctement  b-  cet  observateur  voit  I'image  A”B''  floue 

c-  cet  .observateur  ne  voit  pas  I’image  A’ ’B"  d-  toutes  ces  reports es  sont  lausses. 

173-  La  latitude  L de  rnise  au  point  pour  cet  individu  est : . 

a- L = 0,72  cm  b-  L = 0,31  cm  c-  L = 1,10  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

174-  un  jeune  adulte  utilise  des  verres  ronvergents  (de  vergence  6,25  fj  situes  a 1,5  cm  de  son  systeme 
optique  oculaire  pour  voir  a I’infini  sans  accommoder,  Cet  individu  est  - 

a- myope  b-  hyperope  c-  emmetrope  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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175-  son  ophtatmologue  lui  precomse  de  ne  jamais  retirer  ces  lunettes,  Ces  ver res  lui  permettent  de  voir 
distinctement  a 20  cm  en  avant  de  t'ceil  (orsque  celui-ci  accommode  au  maximum.  Le  PP  de  cet  indivnau 
est  situe  a ; 

a- 0,937  m de  son  oeil  b-  1,184  m de  son  ceil 

c-  1,169  m de  son  ceil  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

176-  un  autre  individu,  emmet  rope  et  d’amplitude  maximaie  d’accommcdation  A = 5 6,  utibse  un  des 
verres  de  lunettes  (de  la  question  precedente)  pour  regarder  tes  details  d un  objet  AB.  Pour  ce  faire  il 
place  le  verre  de  lunettes  en  arriere  de  I’objet  de  telle  sorte  que  I'image  obtenue  est  ators  droite, 
a&randie  et  virtuelle.  li  se  place  a en  arriere  du  verre,  sur  son  plan  focal  objet.  le  grossissement  G 


d-  toutes  ces  reponses  sont 


177-  soient  un  objet  AB  v.rtuel  de  dimension  2 cm,  la  tentille  L (la  distance  entre  son  centre  optique  et 
son  point  focal  vaut  4 cral,  et  (’image  reelle  A’B*  de  cet  objet  AS  a travers  L.  Tous  trois  sont  situes  dans 
un  milieu  d'indice  de  refraction  nm  = 1.  Sachant  que  I’image  A’B’  est  situee  a 20  cm  du  centre  opaque  de 
L.  La  grandeur  de  ('image  A'B’  est : 

a- A’B' = 6 cm  b-  A’B’  =12  cm.  c- A’B' = 24  cm.  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

178-  tes  faces  de  cette  lentille  L ont  meme  rayon  de  courbure  ft  = 12  cm.  L’indice  de  refraction  n de  la 
lentille  vaut  : 

a-  n = 1 ,4  h-  n - 1,35  c-  n = 2,5  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


178-  soit  un  rayon  lumineux  se  propageant  dans  I’air  et  qui  penetre  un  systeme  c 
optique  comme  indique  dans  la  figure  ci-contre.  Le  rayon  emergent  de  \ 
systeme  optique  sort  vers  I’air  avec  un  angle  d'emergence  a : 

3-e.  = 66,82*  b*  a ~ 74,23'  I 

b-  a = 32,45*  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses.  s\Y 

[donnees  : n,  = 1,3  ; nz  = 3,2]  ^ 

179-  la  deviation  0 entre  le  rayon  emergent  du  systeme  optique  et  le  rayon  incident  vaut 

a-  0 = 42,56'  b-  U = 23,13'  O' 

c-  0 = 11  28  ‘ d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses.  I 

/ „,=2 

1 80-  Soient  deux  milieux  d'indices  nt  et  n2.  Limage  A de  I’objet  A 

vue  par  un  observateur  0 {OA  = 30  cm)  a la  verticale  de  A est  nj=  -j  5 

situee  a 16  cm  de  ta  surface  ubre  H,  La  hauteur  h2  est : 

a-  h2=  1C  cm  b-  M 15  cm 

c-  h j = 1 2 cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses  “ 


181-  On  inverse  tes  deux  milieux  d'indices  n,  et  n2.  L’image  A'  de  I'objet  A 
vue  par  un  observateur  O (OA  - 30  cm)  a la  verticale  de  A est  situee  a 
une  distance  de  0 egale  a : 


b-  OA'  = 22  cm 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 


182-  Soit  un  prisme  d angle  au  sommet  A = 60" . Si  le  rayon  incit 
emergent  par  la  face  AC.  L’indice  de  refraction  du  prisme  est  n 
a-  i = 60’  b-  i = 30* 

c-  j = 45’  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 


183-  Suite  a la  question  precedente  la  deviation  vaut  : 
a- D = 60’  b-  D = 30* 

c-  D = 45*  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 


Centre  Biomedical  de  Oergana 
Facult£  de  NWecine  - University  d’Alger 


Contactez  nous  sur 


facadml  6@gmail.com 


a votre  service  inchallah 


^2^— ' 

H 

n3=  1,5 

t A* 

i 

i 

*- 

J ! 

nz=1,5 

!h 

f 

* 

* 

t 

n r?- 

;a- 

T 

x >/■ 

i 

i 

nt 

n2 

i 

i 

l 

i 



Plus  de  cours  sur: 


www.la-faculte.net 


merci  pour  votre  visite 


Module  de  Bsophysique 

snnee  de  mededne  et  de  chirurgie  dentaire 


questions  version  beta 


\84'  Soil  une  ientiUe  convergence  de  vergence  Cj  = 50  dioptnes.  Une  deuxieme  lentille  convergence  de 
distance  mcale  4 cm  est  placee  k 8 cm  apres  la  premiere  {entitle.  Le  foyer  principal  objet  F de  ce  syste*me 
est  situe  a : 

a^OjF  - -2  cm  b-  OvF  - 2 cm 

c-  OfF  = 4 cm  d'  toutes  ces  reponses  sent  fausses 


1 S5-  suite  a la  question  precedente,  Le  foyer  principal  image  F de  ce  systeme  est  situe  a : 

a)  Q^F  = 1 2 cm  b-  OjF  - 4 cm 

c-  OiF  - - 4 cm  d-  toutes  ces  reponses  sent  fausses 

186-  un  oeit  emmetrope  augmente  sa  vergence  de  2 dioptries  quand  it  accommode  au  maximum.  Son  PF*  se 
trouve  situe  a: 

a-  50  cm  de  Fcell  1 m de  I'oeil 

c 25  cm  de  I'oeil  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 


194-  Soit  un  iridividu  emmetrope  qui  possede  une  amplitude  maximale  dTaccommodation  A - 5 
Punctum  Proximum  est  situe  b : 

a- 10  cm  en  avant  de  l ‘ceil  b-  25  cm  en  avant  de  I'oeil 

c-  30  cm  en  avant  de  I'ceil  d-  toutes  ces  reponses  soni  faus^es. 
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195-  Soit  un  systeme  de  deux  Len tilles  convergences  Li  et  L;  distances  de  20  cm,  la  lentUle  Lf  donne  Cun 
objet  AS  situe  a 4 cm  en  avant  de  l,,  une  image  A' 6 ' situe  a 16  cm  apres  L(.  De  cette  image  A'B’ 
intermediaire,  L?  en  forme  une  image  A’'B"  virtuelle,  droite,  et  agrandie  situee  a 16  cm  en  avant  de  la 
lentille  Li,  La  distance  locate  QF'?  vaut  : 

a-  Or2  = 3,2  cm  b-  OF’;  = 2,6  cm  c-  OF‘3  = 4,5cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

596-  Un  observateur  dont  le  PP  est  a 12  cm  et  son  amplitude  d’accommodatior.  maximale  vaut  5.5  o est 
situe  a 4,5  cm  apres  le  centre  optique  de  la  (entitle  L;. 

a- cet  observateur  voit  (’image  A’'B''  distinctement  b cet  observateur  voit  I'image  AMB"  floue 

c-  cet  observateur  ne  voit  pas  I'image  A"B"  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

197-  La  latitude  L de  mise  au  point  pour  cet  individu  est  : 

a-  L - 0,72  cm  b-  L - 0,31  cm  c-  L = 1,10  cm  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

198-  soit  un  observateur  totalement  immerge  dans  un  milieu  d'indice  n,.  dont  I’ceil  est  situe  a 40  cm  au 
dessous  d’une  lame  d'epaisseur  e = 20  cm  et  d’indice  n2  = 2,4  egalement  immergee  dans  le  milieu  n,. 
(’image  O'  de  I’ceil  donnee  par  le  dioptre  qui  separe  le  milieu  1 du  milieu  2 est  situee  a 20  cm  au  dessous 
de  la  lame.  Uindice  de  refraction  nt  vaut  alors  ; 

a-  n,  _ 4,5  b-  m = 3 c-  n3  — 1,5 

d-  n.  = 2 e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

199-  soit  un  prisme  ABC  d’angte  au  sommef  A = 40"  et  d’indice  de  refraction  n = 1,3  qui  baigne  dans  U air. 
Un  rayon  lumineux  penetre  par  la  face  AB.  Si  le  rayon  emergent  par  la  face  AC  est  noimal,  la  deviation 
totals  vaut  : 

a-  D = 50'  b-  D - 36,58“  c-D  = 90’  d- D = 16,68' 

e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

200-  un  individu  voit  nettement  les  objets  situes  devant  lui  entre  50  cm  et  I’infini  lorsque  ce(ui-ci  ports 
des  verres  de  contact  dont  la  vergence  C vaut  C = -1  6.  cet  individu  est  : 

a-  myope  b-  hyperope  c-  presbyte 

d-  myope  presbyte  e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

201-  cet  individu  retire  ces  verres  de  contact.  Son  PP  est  situe  a : 

a- (+ 40  cm)  de  son  osil  b- (- 33,3  cm)  de  son  ceil  c- (+ 25  cm)  de  son  ceil 

d-  (-  5 cm)  de  son  ceil  e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

202-  I'amplitude  A d ’accommodation  qui  caracterise  I’oeil  de  cet  individu  vaut : 

a-  A = 4 S b-  A = 2,5  S c-  A = 5 5 

d-  A = 2 6 e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

203-  les  verres  de  contact  sont  realises  a partir  de  verre  d'indice  de  refraction  n = 1,5.  Si  le  rayon  de 
courbure  de  la  cornee  vaut  R = 20  mm,  le  second  rayon  R’  de  courbure  de  la  lentille  de  contact  vaut  : 

a-  R'  = 19,3  mm  b- R' = 10  mm  c-  R'  = 20,B  mm 

d-  R‘  = 20  mm  e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses- 

204-  soient  un  objet  AB  de  dimension  4 cm,  une  lentille  L fla  distance  entre  le  centre  optique  de  la 

lentille  et  son  point  focal  vaut  4 cm),  et  I’image  reelle  A’6'  de  cet  objet  AB  a travers  L.  ious  trois  sont 

situes  dans  un  milieu  d'indice  de  refraction  nm  = 1.  Sachant  que  I'image  A'B’  est  situee  a 20  cm  du  centre 

optique  de  L.  La  grandeur  de  I'image  A'B1  est  : 

a-  A'B'  = 16  cm  b- A’B’ = 12  cm  c-A‘3’  = 24  cm 

d-  A'B’  = 8 cm  e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 


205-  suite  aux  questions  precedentes,  la  lentille  L est  utilisee  comme  loupe  pour  observer  un  objet  CD  da 
grandeur  egale  a 0,2  mm.  La  mise  au  point  etant  reaiisie  pour  une  observation  sans  accommodation  par 
un  observateur  emmetrope  dont  (a  distance  minitr.ate  de  vision  distincte  est  de  22  cm  de  son  ceil,  la 
position  dc  l'ob)et  CD  est  a : 

a-  {-  2,5  cm)  du  centre  optique  de  L b-  (-  4 cm)  du  centre  optique  de  L. 
c-  (-  24  cm)  du  centre  optique  de  L d-  (-  33  cm)  du  centre  optique  de  L 
e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 
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:06-  suite  aux  questions  precedents,  I'angle  a'  sous  lequel  lobservateur  voit  Image  est  : 

6-a'  = 2,2  1C-Vad  b-  Q‘  = 0,2  1 0'4  rad  c- a = 22  10  rad 

c n‘  = 1.1  1 0'*  rad  e*-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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questions  de  ccurs 


Un  microscope  est  constitue  de  : 

3'  Deux  (entitles  divergentes. 

D'une  (entitle  divergence  et  d]une  lentiUe  convergence, 
c-  Deux  [entitles  convergences, 
d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


Le  grossissement  G est  une  notion  : 

a-  Qui  depend  de  la  nature  de  Totjei  observe, 
b'  Qui  depend  de  ia  nature  de  t'oeil  de  I'observateur, 
c-  Qui  ne  depend  pas  de  la  nature  de  rToeif.  de  robservateir, 
Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


L'effer  Fuddnje  apparak  : 

a-  lorsqu'on  se  place  en  vision  photopique. 

lorsqu'on  se  place  en  vision  diurne. 
c-  quel  que  soit  te  type  de  vision  considered 
Loutes  ces  reponses  sunt  fausses, 

lq  topographic  retini enne  aide  a expliquer  pourquoi  : 

a-  en  vision  photepique,  seuls  les  batonnets  offrent  une  acuite  visueUe  maximale, 
u-  v b-  en  vision  diurne,  kacuite  visuette  est  directement  liee  a la  presence  des  cones, 

c-  ouel  cue  sott  le  type  de  vision,  seals  les  batonnets  ckfrent  une  acuite  visuslte  maximale, 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


Dans  le  cadre  de  la  transduction  retinienne,  Petape  photochimique  tradirit  le  fait  que  : 
a-  tes  batonnets  se  caracterisent  par  un  seut  pigment, 
b-  les  cones  se  caracterisent  par  un  seut  pigment,  la  rhodospine. 
c-  chaque  cone  se  caracterise  simultanernent  par  cinq  pigments  differents. 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

Dans  la  70 ne  peripherique  de  la  fovea,  se  trcuvenl  exclusivement  : 

a*  des  corps  nodaux  b-  des  cones  c-  des  corps  ciliaires  ch  toutes  ces  reponses  sont  fausses 

I'astigmatisms  regulier : 

crest  essentiellement  une  cornee  qui  nTa  pas  ta  meme  courbure  selon  ses  differents  meridians, 
b-  e'est  I'ooacite  progressive  du  cristallin. 
c-  crest  une  deformation  de  la  surface  retinienne. 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

Soient  les  schemas  suivants,  determiner  le  schema  {a,  b,  c,  ou  d)  qui  traduit  la  realite  physique  : 

\r 

n<  \ 


I 

a 

Soft  un  rayon  lumineux  qui  se  propegc  dans  un  milieu  1 homogene  et  isotrope  df indice  m.  Ce  rayon  frappe 
une  premiere  surface  dioptrique  A plane  qui  separe  te  milieu  1 d'un  milieu  2 homogene  et  isotrope 
d' indice  de  refraction  n2 . Ce  rayon,  qui  penetre  dans  le  milieu  2,  trappe  a nouveau  une  surface  dioptrique 
6 plane  parallete  a A,  et  qui  separp  le  milieu  2 d'un  milieu  3 homogene  isotrope  d'indice  de  refraction  rq, 
a-  le  rayon  se  propage  ators  de  maniei e rectiiigne  dans  le  milieu  3, 
b-  ie  rayon  se  reflechit  totalement  sur  la  surface  B. 

c-  le  rayon  se  reflechit  totalement  sur  ta  surface  6 pour  se  reftechir  ensuite  totalement  sur  la 
surface  A. 

toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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Soil  un  prisme  d'angle  au  sommet  A et  d’indice  de  refraction  n.  Soient  Tangle  cTinctdence  i0  et  Tangle 
limite  ^L,  Un  rayon  qui  frappe  ce  prisme  doit  repondre  a certaines  conditions  pour  emerger  de  celui-ch 
Ces  conditions  sont  : 


a* 

i ^ is 

a\>zc  cos(i0 ) - n ■ sm(A  - ©L ) 

el 

A <2  ■ 0, 

~b- 

i > % 

avec  5m(i0)  - n - sm(/\  - 0,  ) 

et 

A<2-0 

c- 

i >i? 

avec  sin{i0)=  w ■ sin (© ^ J 

et 

A > 2 ■ 0, 

d- 

routes  ces  reponses  sont  fausses. 

On  peut  parler  d’ure  loupe  torsqu'iL  s' agi t : _ 

a-  d'une  (entitle  convergente  avec  un  ob jet  AB  situe  entre  ie  point  focal  image  et  le  centre 

optique  ce  la  loupe. 

b-  cTune  tentille  convergente  avec  un  objet  AS  situe  entre  le  point  focai  objet  et  le  centre 
optique  de  U loupe. 

c-  d'une  lentille  divergente  avec  un  objer  AB  situe  avant  le  point  focal  oojet  de  la  loupe 
d-  toutes  ces  reoonses  sont  fausses. 


La  skiascopie  i 

a-  est  one  methode  objective  qui  permet  de  determiner 


certaines  caractenstiqoes  optiques  de 


Toeil. 

b-  esf  une  forme  d'astigmatfsme. 

C"  est  une  methode  subjective  pour  mesurer  Parmetropfe  de  ToeiL 
d-  est  une  methode  de  diagnostic  des  troubles  de  la  vision  des  couteurs. 


Soit  une  tame  a faces  parallels  d’epaisseur  e et  o'indice  de  refraction  u.  Cette  lame  baigne  dans  un 
milieu  moins  refringent  d’indice  de  refraction  n\  Cette  lame  : 

a-  engendre  ia  deviation  d'un  rayon  incident  qui  frappe  cette  lame 
b-  engendre  ta  translation  d’un  rayon  incident  qui  frappe  cette  lame 
c~  engendre  la  reflexion  totale  d'un  rayon  incident  qui  frappe  cette  lame 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


Dans  la  zone  centrale  de  la  fovea,  se  irouvent  prmdpalement : 
a-  des  corps  nodaux  i>-  des  cones  c-  des  fcatonnets 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 


L'effet  Purkinje  apparait  : 

a*  lorsqu'on  se  place  en  vision  photopique, 
c-  quel  que  soit  le  type  de  vision  consideree. 


b-  lorsqu'on  se  place  en  vision  diurne. 
( d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


Dans  le  cadre  de  la  transduction  retinienne,  t'etape  photochimique  traduit  le  fait  que  : 
a-  les  batonnets  se  caracterisent  par  un  seul  pigment. 

b-  les  cones  se  caracterisent  par  un  seut  pigment,  la  rhodospine.  . __  ^ 

— c-  chaque  cone  se  caracterise  simultanement  par  cinq  pigments  differents.  ^ 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses.  x 


Dans  le  cadre  de  I’astigmatisme  regulier,  nous  pouvons  distinguer : 
a-  03  types  d'asLigmatisme 
b-  01  type  d’astigmatisme 
C>  05  types  d'astigmatisme 
d-  routes  ces  reponses  sont  fausses. 


l 'astigmarisme  regulier  est  : 

a ■"  caracterise  par  une  spheridte  parfaite  de  la  cornee  _ , . .. 

„ b-  caractei  ise  par  des  courbures  different*'  de  ia  cornee  suivant  ses  differents  mendiens 
c-  caracterise  par  une  sphericite  imparfaite  du  cristallin 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

La  presbytie  est  ; 

a-  consequente  a une  myopie  b-.xonsequente  a une  hyperopie 

c-  consequente  k une  astigmatie  irreguliere  «f-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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Corriger  ('astigmatisme  regulier  revient  : 

, ..a-  a resrituer  une  refraction  egale  seton  les  different!  meridiens  de  la  cornee 
b-  a restituer  une  refraction  egale  selon  les  different?*  courbures  du  cristallin 
c-  a corriger  une  hyperopie  associee  a une  presbytie 
d-  toutes  ces  reponses  sent  fausses. 

Les  cones  se  caracterisent  par : 
i a-  une  vision  fine  et  precise 
b-  une  vision  fine  et  achromatique 
c-  une  vision  grossiere  et  chromalique 
d toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

Dans  le  cadre  ce  la  trivariance  visiieUe  : 

a-  la  luminance  et  la  tonalite  sont  des  grandeurs  reperables 
b-  la  tonalite  est  une  grandeur  mesurable 
"c*  la  luminance  est  une  grandeur  miserable 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

L'effet  Purkinje  traduit  : 

a-  rimpossibilite  de  visualiser  la  couleur  rouge  en  vision  diurne 
b-  L1  impossible ite  de  visualiser  la  couleur  bteue  en  vision  photopique 
0-  rimpossibilite  de  visualiser  les  couleurs  rouges  ct  bieues  en  vision  crepuscularre 
d'  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

La  Rhodopsine  est  un  pigment : 
a * qui  caracterise  Les  cones 
b-  qui  caracterise  les  cones  et  les  batonnets 
c-  qui  caracterise  tes  batonnets 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

La  skiascopie  est : 

a-  une  methode  subjective  qui  cermet  de  mesurer  le  degre  eventuel  d'une  myopie  ou  d'une 
hyperopie 

b-  une  methode  objective  qui  permet  de  mesurer  le  degre  eventuel  d'une  myopie  ou  d'une 
hyperopie 

c*  une  methode  subjective  qui  permet  de  mesurer  le  degre  eventuel  d'une  astigmatie  reguUere 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

Un  individu  presentant  une  hyperopie  de  5 6 se  caracterise  par  une  amplitude  d* accommodation  A de  4 fif 
Son  ametropie  : 

a*  lui  permet  de  votr  distinctement  les  objets  situes  a 5 m 
b*  lui  permet  de  voir  distinctement  tes  ubjets  situes  entre  25  cm  et  5 m 
^ t:.<*ne  lui  permet  pas  de  voir  les  objets  distinctement 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

En  vision  scotopique  : 

a-  La  couleur  bteue  apparait  plus  lumtneuse  que  la  couleur  rouge, 

b-  La  couleur  rouge  apparait  plus  lumineuse  que  la  couleur  bteue , 

c-  deux  couteurs  rouge  et  bleue  appai  aissent  presenter  la  meme  luminosity 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

En  vision  diurne,  t’acuite  visuelte  : 

a-  DecroTt  de  la  fovea  vers  la  retine  peripherique 
b-  Decroit  de  la  retine  peripherique  vers  la  fovea 
c-  Reste  idenrique  qu’it  s'ag^sse  de  la  fovea  ou  de  la  retine  peripherique 
d*  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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Dam  le  cadre  ae  !a  transduction  retinienne,  I'etape  photochimique  traduit  le  fait  que  : 

a-  Les  batonnets  secaracterisent  par  trois  pigments  differents. 

b-  Les  cones  se  caracterisent  par  un  seul  pigment  unique,  la  rliodospine. 
c-  Chaque  cone  se  caracterise  simultanement  par  trois  pigments  differents. 
d toutes  ces  reponses  sont  fausses, 

dans  le  cadre  de  la  vision  : 

a-  les  cones  offrent  une  vision  univariante  umquement  la  nuit 
b-  les  batonnets  offrent  une  vision  trivariante  uniquement  le  jout 
c-  (es  cones  offrent  une  vision  uniquement  univariante  le  jour 
d-  mutes  ces  reponses  sent  fausses. 

Dens  la  zone  cerrraLe  de  la  fovea,  se  trouvent  cxclusivement  : 
a-  des  corps  nodatix,  uniquement 
b-  des  batonnets,  uniquement 
c-  des  corps  ciliaires,  uniquement 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


La  Keratometrie  : 

a-  est  une  rnethode  subjective  pour  mesurer  I'ametropie  de  l oeil. 

b-  est  une  forme  d'astigrnatisme  irfegulier.  . nnHm„  de  poeU 

c-  est  une  methode  objective  qui  permet  de  determiner  certaines  caracteristiques  opt  qu, 
d-  est  une  methode  de  diagnostic  des  troubles  de  la  vision  des  couleurs. 


Soit  un  menisque  divergent  respectivement  de  rayons  R,  = 30  cm  et  R*  = 60  cm.  II  est  possible  de  rendre 

cette  tentille  convergente  : . 

a*  en  changeant  ia  frequence  des  rayons  lumineux 
b-  en  changeant  le  milieu  dans  lequel  batgne  cette  tentille 
c-  en  changeant  le  sens  des  rayons  lumineux 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 


La  tri variance  vi suede  repose 
a-  uniquement  mesurables 
c-  mesurable  et  reperable 


sur  des  grandeurs  : 

b*  uniquement  reperables 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


La  skiascopie  permet  de  caracteriser  : ^ ^ ^ ^ hyperopie 

?!  leTEre'  eventuel  d'une  astigmatie  regutiere  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

Un  jeune  adulte  myope  ne  sera  jamais  presbyte  parce  que  son  PP  est  tres  proche  de  I’ceit : V ou  F 

Dans  le  cadre  de  la  biophysique  de  la  vision,  I’effet  Purkinje  apparaTt  en  vision  photopique  : V ou  r 

tout  rayon  lumineux  passant  par  le  centre  optique  d'une  tentille  mince  di Lv^ente  : 

a-  emerge  selon  un  rayon  qui  passe  par  un  point  de  I'axe  optique  appele  foyer  .econda,  g - 

b-  nesubit  aucur.e  deviation,  . ontioue  aDpele  foyer  principal 

c-  emerge  selon  un  rayon  dont  le  support  reel  passe  par  un  point  de  l axe  optique  app 

iTSerge  scion  un  rayon  dont  le  support  reel  passe  par  un  point  de  I'axe  optique  appeti  foyer  principal 
ohjet^ 


f 
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